ERAZM GORSKI 


Koncepista c. k. De uchu kolei państwowej w Krakowie, 


przeżywszy lat 33, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony Świętemi 
Sakramentami, zasnął w Panu dnia 8 Lutego 1894 r. 


ZR 


Wyprowadzenie zwłok odbędzie się w Sobotę dnia 10 Lutego b. r. o godz. 3 po południu 
z domu pod 1l. 60 przy ulicy Długiej, wprost na miejsce wiecznego spoczynku, na który 
to obrzęd pozostała żona z synem zapraszają Krewnych, Kolegów, Przyjaciół, ZMR" 

i pobożną Publiczność. MU i 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ J. K. Pękalskiego w Rrakowie. W drukarni „Czasu* w Krakowie. 


